24              Selbstinduktinn und Kapazitat in Wecbselstromkreisen.
Fiir gegebene Werte von L und 0 tritt sie bei einer bestimmten
Prequenz ein, namlich
Bei dieser, der Resonanzfrequenz, konnen die Blindspannungen an der Kapazitat und der Induktivitat sehr groB werden, es wird
Beispiel:  Fiir S = 10 Ohm, L = l Henry tritt  Resonanz bei
1             1
fQ = 50 Perioden ein, fur C==—^==7JoQ^^ = 1'015 10""6 Farad.
Fiir J= 10 Amp. ist P = 100 Volt und Jco0L = —-^ = 10 V(100 wja
= 3140 Volt.    Hierauf beruht die Gefahr der Resonanz. Man unterscheidet hier
—-~ = XC den Blindwiderstand der Kapazitat,
(D C
coL = Xi den induktiven Blindwiderstand, X = Xt — Xe ist der resultierende Blindwiderstand.
Der hier behandelte Stromkreis wird als Thomsonsscher Schwingungskreis bezeichnet.
Um sein Verhalten bei veranderlicher Netzfrequenz co zu iiber-sehen, f uhren wir das Verhaltnis co: co0 = d ein und setzen das Ver-
haltnis des Wirkwiderstandes K zu der GroBe V^» ^er die Dimen-
sion eines
ines Widerstandes zukommt, E!/-=- = g.   Dieses Widerstands-
verhaltnis gibt nach QL 42 fur den Resonanzfall das Verhaltnis der Netzspannung P zu den Blindspannungen an Induktivitat und Kapazitat an. Hiermit wird
coC      co V 0      6$
P Hierin ist -^ = JQ der Hochststrom,  der im Resonanzfall  auftritt.
Das Verhaltnis J:JQ ist nur vom Widerstandsverhaltnis Q und vom elek-trischen Feld des Kondensators abgegeben, und umgekehrt. Nur die Differenz der momentanen Leistungen wird zugefiihrt und auBer-dem der Stromwarmeverlust. Die beiden Felder laden sich zum Teil gegenseitig. Vollstandig tritt dies ein, wenn
